ATE'''IT-'SYHNW0E8I 


Victoria . 


3 1 


Adopted Mean Places for 1850*0 of Comparison-Stars. 

No. of 


Star. 

Mag. 

E.A. 
h m s 

Dec. 

ota 

Authority. 

Comp. 

a 

9*10 

23 25 0*74 

+ 6 41 13*7 

Comp d . withWeisse, 
xxiii. 452. 

8 

Santini 1636* 

7*8 

24 35*10 

+ 6 15 31*8 

Santini, Mem. B.A. 
Soc.vol.xii.p. 273 


b 

9*10 

25 32*76 

+ 6 1 380 

Comp d . with San- 
tini, 1636. 

10 

B.A.C. 8177 

5 

20 21*69 

+ 5 33 21*1 

Brit. Ass. Cat. 


Weisse, xxiii. 458 

8*9 

23 22 44*27 

+ 5 35 5^-a 

Weisse. 



Ephemeris, By M. Yvon Villarceau. 

(Extracted from Comptes Rendus , No. 20, Nov. 1 r, 1850, p. 681.) 

For Paris Mean Noon. 



It.A. 

Decl. 

<1 

hi) 

3 

1850. 

C. I 

h m s 

2 3 42 

0 / u 

+ 4 34 43*5 

0*21053 

2 

43 49*76 

34 53*3 

*21415 

3 

44 49*23 

35 , 14*8 

*21776 

. 4 

45 49*76 

35 47*8 

‘22135 

5 

46 5 i *34 

36 32*0 

•22493 

6 

47 53 * 93 . 

37 27*5 

*22850 

7 

48 57*53 

38 33*9 

*23206 

8 

50 2*10 

39 5 1 ** 

*23560 

9 

51 7*61 

41 18*8 

*23912 

10 

52 14*06 

42 57 *o 

•24263 

11 

53 21*42 

44 45*3 

*24612 

12 

54 * 9' 6 5 

46 43*7 

*24960 

*3 

55 3S-76 

48 5 J *9 

•25306 

J 4 

56 48*72 

5 i 9*7 

•2565O 

*5 

57 59 * 5 ° 

53 37 *o 

•2599 1 

16 

23 59 11*09 

56 13*4 

'26332 

17 

0 0 23*46 

+ 4 58 58*9 

•2667O 

18 

1 36*60 

+ 5 1 53*3 

*27007 

J 9 

2 50*50 

4 56*4 

•27342 

20 ,, 

4 5 * 12 

8 7*9 

•27675 

21 

5 20*47 

11 27*8 

*28006 

22 

6 36*51 

14 55*8 

•28335 

23 

7 53*24 

18 31*7 

•28662 

24 

9 10*66 

22 15*5 

•28988 

* 5 " 

10 28*74 

26 6*9 

*29311 

26 

0 11 47*47 

+ 5 3 ° 5 'S 

0*29632 


* This star is the same as xxiii. 532 of Weisse’s Catalogue, and is from 
Bessel’s Zone 38. There is an error of one minute of time in the right ascension 
in Weisse ; this has been made in the reduction from Bessel. The mean place for 
1850*0 is as given above. 
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' SYHNW0S8I 


3 % 



Victoria 

Egeria. 




R.A. 

Decl. 


Log A. 

1850 . 

h m s 

0 / n 



Dec. 27 

O 13 6*85 

+ 5 34 12*0 


0*29952 

28 

14 26*86 

38 * 5*4 


•30269 

29 

15 47*49 

42 45*8 


•305*5 

30 

17 8*72 

47 I 3 * 2 


*30898 

3 i 

18 30*54 

5 1 47*3 


•31209 

3 2 

0 19 5 2 *95 

+ 5 56 28*0 


0*315*9 


EGERIA. 



MBUR6. 




(M. Riimker. 


Green. M.T. 

R.A. 


Decl. 

1850 . 

h m » 

© / H 

0 

/ n 

Nov. 15 

7 18 10*7 

27 9 38*5 +8 

24 1*7 Eq. 


10 10 5*9 

7 5 2 ‘5 


21*7 Mer. 

16 

7 © * 9*4 

26 56 8*7 


26 28*3 Eq, 

20 

9 *4 39 ’° 

26 3 31*6 


37 48*4 — 

2 5 

9 22 8*2 

25 8 2*7 


54 II *4 — 

26 

6 59 * 5*4 

24 59 12*0 


57 * 8*4 — 


9 18 14*2 

58 16*9 

8 

57 48*8 Mer. 

28 

6 12 22*6 

24 40 53*2 

9 

4 30-4 Eq. 

29 

8 56 44*0 

24 31 12*2 


8 49-5 — 

30 

6 46 4*5 

24 23 42*3 +9 

M 

4 * 

M 

M 

1 


“ Apparent places of comparison stars derived from observations with the me¬ 
ridian circle .’’ 


' 1850 * 

^App. R.A. 

App. Decl. 

Nov. 16 

1 46 57*03 

+ 8 27 23*2 


1 52 52*08 

8 29 12*0 

26 

I 46 31*14 

8 47 42*0 


1 46 17*54 

* 5 i 5°‘5 

29 

1 42 25*55 

+ 9 4 5'7 

Elements . 

By Mr. George Riimker. 


(i.) From obs., Naples, Nov. 2 ; Ham¬ 
burg, 20th; Altona, 13th. 

o / // 

M... 


(2.) Naples, Nov. 2 ; Hamburg, 
Nov. 29, Dec. 26. 

G / // 0(0 

288 37 17*1 Nov. 2*o . 298 41 31*87 Jan. o, 1851 

«r. 116 26 49*4 119 40 8 02 

£ ••• 43 35 2 4*4 43 2 ° *9* 0 6 

* . *5 57 59*8 16 26 49*33 

<P . 5 3 1 9*4 . • 5 4 *1*00 

e . 0*0961805 . 0*0883679 

p ., 866 // *22i6 .... log p 2*9350437 

Log a 0*4082517 ... °‘ 4°99753 

For Greenwich Mean Time and to Mean Equinox, 1851*0. 

Nov. 29, Calcul. — Observ. = + o"*io in Long. + o"*o2 in Lat. by 2d Elements. 
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